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ELECTA RADIO - Mod. ER46 • Supereterodina con sintonia a permeabilila. Media frequenza: 467 kc/s. Folenza: 4 W circa. Sensibi* 

lila: 40 u.V circa. Consumo: 60 W circa. Produzione 1946. 


ELECTA - Mod. ER 46 















































































































































